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Hhizotrogiis limbatipennis Villa (1833) = 
furvus Germar (1817) 

von Dr. Gr. Kraatz in Berlin. 

H. Brenske glaubt (p. 56 dieses Blattes), Rhizotrogus 
limbatipennis Villa auf kleine solstitialis var. ochraceus mit 
zweizahnigen Vorderschienen beziehen zu diirfen, weil er im 
Museum zu Florenz eine Anzalil ochraceus als limbatipennis 
stecken sah und ihm der typische limbatipennis Villa sonst 
nirgends begegnet ist. Mir sind ochraceus auf die die Vil¬ 
la’sche Beschreibung vollkommen passt noch nicht begegnet, 
dagegen stimmen 3 Ex. eines Rhizotrogus , welchen ich aus 
Piemont von Ghiliani erhielt, und welche von dem typi- 
schen furvus Germ, nicht verschieden sind, ganz mit der 
Villa’schen Beschreibung iiberein. Germar’s Diagnose 
(Reise nach Dalmatien 1817 p. 215) lautet: 

„Melolontha furva mihi, brunnea , thorace pectoreque 
gilvo villosis , elytris testaceis , margine omni brunneo. li 
Weshalb H. Brenske diesen Kafer keines Wortes wiirdigt, 
obwohl er ausdriicklich von Villa als fragliche Varietat 
unter seinem limbatipennis citirt wird, vermag ich nicht 
anzugeben. Dagegen will ich einen Irrthum berichtigen, 
welchen Burmeister in der Citation der Germar’schen 
Typen begeht. Er sagt namlich unter seinem Rhizotrogus 
ater (Handbuch IV. 2, p. 391): „Abanderungen kommen in 
Farbe und Behaarung mehrere vor. In Ger mar’s 
Sammlung steckt eine solche als Rh. furvus , wobei das 
Mannchen die blasse Farbe der Fliigeldecken und dessen 
kurze Behaarung tragt.“ 

Wenn man aber beide Geschlechter des Rh. ater ver- 
gleicht (ich habe $ des Kafers in der Schweiz und bei 
Grenoble gesammelt, die sehr seltenen 9 aus Frankreich 
erhalten), so wird man finden, dass diese Art kaum eine 
Spur von Haaren auf den Fliigeldecken zeigt, ausgenommen 
die lang abstehenden an der Basis und die des Seiten- 
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randes. Dagegen lieisst es in German*’s Beschreibung 
ausdriicklicli: Die Deckscbilde sind zerstreut und verworren 
punktirt, hie und da mit gelblichen Haaren besetzt. Diese 
Haare sind jedenfalls bei den mir vorliegenden Stiicken des 
Rhizotrogus furvus Germ. (J 9) und den mit ilinen iiberein- 
stimmenden italienischeu Stiicken selir deutlich vorhanden 1 ), 
sie fehlen bei nieinen drei Weibchen des fuscus Scop. 
(ater Fabr.). In der hellen Farbung stimmt das furvus $ 
mit einem Ex. des fuscus $ tiberein, zeigt also nicht die 
dunklereu Rander der Fliigeldecken. Villa hat wahrschein- 
lich das Weibchen seines limbatipennis gar nicht gekannt, 
denn er erwahut es nicht. 

Aus Vil la’s Angabe bei seinem limbatipennis: magni¬ 
tude et affinitas paganae folgt jedenfalls, dass er den Kafer 
mit dem kleineren raficornis Fabr. hat vergleichen wollen. 
In der That steht limbatipennis dieser Art durch den Gegen- 
satz des dunkleren Halsschildes zu den helleren Fliigel- 
decken und durch die Grosse viel uaher als der solstitialis 
var. ochraceus und lasst sieh ohne jedeu Zwang auf furvus 
Germ, deuten. 


Cryptiden-Studien 

von Dr. Kriechbaumer in Miinchen. 

Vier Micvocryptiis arten mit schwarzen, rothge- 
randeten Hinterleibsringen. 

Es ist mir aufgefallen, dass ich weder bei Graven- 
horst noch bei Taschenberg ein Tliygadeuon fiuden 
konnte, welches die in obigem Titel angegebene Farbung 
besitzt. Auch unter den von Thomson beschriebenen 
konnte ich keine solche Art finden. Ich habe nun bereits 
3 verschiedene Arten von solchen gefangen, die ich daher 
als neu bekannt machen zu diirfen glaube. Selbe gehoren 
ohne Zweifel in die Gattung JSlicrocryptus und diirften da 
wohl eine besondere, durch ihre Farbung ausgezeichnete 


x ) Sie kommen auch bei sicilianischen Stiicken des fuscus Scop. 
(ater F.) und wahrscheinlich auch bei anderen Ex. dieser Art 
vor, denn (Burmeister nennt die Flugeldecken seines ater 
beim <3 ganz glatt) Erichs on spricht (p. 687) von kurzer, 
dilnner, aufrechter, greiser Behaarung! Dieselbe variirt bei 
den Melolonthiden jedenfalls bedeutend uud melir als bisher 
angenommen wurde. 




